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Przemowienie :znanej nówiegalopiAKMM polskiej Boguszewskiej 
utrwalone na plycie j 

"Nasza wycieczka ma sie ku koncowi /mowe o wycieczce do Moskwy 
literatow, dziennikarzy, artystow, architektow itd/, Moskwa uczy= 
nila na nas wrazenie gigantyczneskoska jest wspaniala, wielka, 
nieslychana v swym rozmąchu. Gdyby zapytano mnie,co w Moskwie zro= 
bilo na mnie najwieksze "razenie, odporiedzżalabymi wszy stkie te 
gmąchy, budowane z niezwyklym M Ke) wgzystkie te place,parki 
sportowe, metro, blicki mieszkalne, cala tą, wspaniala architektpra 
miasta oddana jest ne uzytek nas. = zystko.Go najlepsze,najpickniat 
sze je aT dlewias. Fakt ten uczynil ne mnie glebokie i fascynujace 
wrazenie,Z”laszczą,gidy pomysle,jak to Jot a -kvz E 

Nastepnie w kilku zdaniach charakteryzuje Boguszewske publicz= 
„nosc sowiecką w teatrach moskiewsxich opaz yraza swoj zachryt dla 
metras O metro moskiewskim pisze “~ sposob nastepujacy: 

u To jest cos zupelnie norego, to jest cos: niezwyklego”» 

Wreszcie Bóguszćwske tymi: slowemi: | zonczy swoje vyrody ś 

"Cala ta architektura Moskwy znamionuje nowa epoke,xtora ku 
nem,idzie.Poprzeż piekno tej architektury przemawia do nas nory 
czlowiek i stosunek do niego, Jak pieknie powiedzial jeden z gos2 
podarzy,oprowadzajecy nas po tych pieknosciąchs "Socjalizm jest 
to troska 0o czlowieka. le troske 0 czlowieka .videc w Moskwie na 
SE adym-Er oku "s z 
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Odozytano wiądomosci ze swiete /vedlug Reutera/ 


n mie 2 grudnia bendyci z Pąksiklej rnit Rra „J orej zamoerdowąjl i 
pod T"arszave Bronislewa Koze, Stanislawa Koże orez /imion nie dosl/ 
Balcera i Zygóonie» 

Merd zostal dokonany na tie politycznym. 

Zemordorani propagowali idee teformy rolnej. Czesc patriotom! 


yr 3 + 


Sandómierskim parcelacja ziemi dobiega konca. 


w Iublinie ne konferencji presowej resortu rolnego,przedste"i= 
ciele tego resortu oswiadczyli zebranym dziennikarzom, że parce= 
lacja ziemi zostala zakonczona w Bialostockim, Rzeszowskim. 

"krotce parcelacja ziemi zostanie ukonczone na imnych teri è 
nach, 


_ 
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Do Lùblina zostanie w najblizszym czasie zwolany kongres pra= 
cownikew sąamorzadorych, 


z=w==zxR=wZ 


mr JADE al inie BICZ sie riec pracovni<zc" PRN. Przcorni c” yp 


E 
tovili zrzeszyw sie w związek pracorniko" panstromych 
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Ced.Bądia Przedstawicielstwa PKN 
= W Moskwie slZę LR $ 


Przewodniczący KRN PnzeweBierut zainiąnowął prof „Moskiewskiego 
/*/ szefem valki z chorobayi zakąznymi nj terenach wyzwolony ch, 


== 


T 23 ma j A s 5 , x 
E R Bialymstoku odbyl sie masowy wiec pracovnikow kolejowyche 
zebrani uchwalili przeslac rezolucje do KRN, domągajaca sie pises 
ksztaloenia PKN v tymcząsory rzad polski. 
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W Bialymstoku odbyly sie wiece PPS, Uchwąlono rezolucje, dos 
magajace sie przeksztalcenią PKWN w polski rzed tymczasowy, 


T Hinsku Mazowieckim z inicjatywy PPR .odbyly sie masowe wie= 


a 
ce polskień kolejarzy, domagejace sie przeksztalcenia PKN w - 
tymczasowy rząd Rzplitej. 
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m Biglymstoku odbyl sie wiec PPR.Na wiecu uchwalono FCZA FUGNA - 
domagajaca sie Sie przeksztalcenia PKN w polski rząd tymczasowy, e 

- 
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" Bialymstoku odbyl sie wiec zwolany przez Str.Ludove. Po = 
przeńowieniąch dzialączy ludowych : ęAZG6BrznNi uchwglidii S 
przeslanie rezolucji do KRN, Uomagajacej sie przeksztaąlcenig < 
PRKEN w tymczasowy rzad polski, f 

o 
ZRCADEZ t 

Dnia lo grudnia v Iublinie ne Racu Unii Lubelskiej odbyl się 
wielki wiec zrvoleny przez Rade Zriazkow zarodowych.Na wiesu 
zgromaądzilo sie ponsd 15 tysiecy osob, Tiee otworzyl ob.Kirlin= 
ski. Przemawiali w imienu Str Ludoweaga = ob." u ia Pięchówe 
gki, PPR- ob.Zuniak, PPS- b.Drobner, Str. Demokratycznego - ob» i 
Hein, Uchyalono rezolucje, domagajaca sie od KRN przeksztalcenia 5 
PETN w tymcze.sowy rząd polski. 

Y rezolucji potepiono metody polskiego rzedu emigracyjnego, 

w ktorym zasiędeja agenci sanącyjni z arciszewskim na czele» 

"Narod Polski chce-brzmi zakończenie rezolucji = aby ha are= 
nie miedzynarodowej reprezentowal go rząd,ktory potrafi nietylko a 
za wrzec przymierze z ZSRR, T"ielke Brytanią i Stanami Zjedno= a 
czonymi, ale takze uzysxec dle P.lski nelezne jej terytoria - 
z Prusawi Wschodnimi i z Gornym Śląskiem, : 
` Domagamy sie rządu tymczasowego, jedynej legalnej wladzy 
Rzplitej ! Nięch zyje rzad wolnej, fispodlegtejw i demokratycznej 
Rzeczypospolitej | 

wiec uchwalil vyslanie delegacji do KRN, ktore domagac sie 
bedzie utworzenia tymezssorego rzadu polskiego, 


Na Pradze utvorzony zostal komitet spoleczny dla zbieranią 1 
podarkow swiatcecznych als zolnierza polskiego, 
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Ce dePadia Przedstąwicielstwą PKT 


u Moskvits 12.12. ~ 


Wedlug systemu kattkowego nabyc mozna óbeonie w Lublinie nes= 
tepujace eag mąke,oukier, maslo, mieso, herbate kane, oraz 
skore na podeszty. 


Na terenaoh rvyzwolonych 300 miejscowosci korzysta juz z oswie= 
tlenią elektrycznego: 


w" Lublinie uruchowiono gaerbarnie produkująca 60 tysiecy klg. 
skory miesiecznie» 


Na terenach wyzwolonych uruchomiono po dzien dzisiejszy 120 
gorzelnie 


+ Na terenach wyzwolonych uruchomiono kilka hut szklanych, 


w Lublinie uruchomiono drozdzownie produkujaca 604000 kiise 
drozdzy miesiecznie, 


w Bialymstoku pracuje obecnie kilka fabr ,k wlokienniozych 
oraz uruchomiono kilkis przedzalni. 
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Dnia 29 listopada jako w rocznice smierci zakladnbkow w Prze” 


myslu,zorganizowano na miejsou stracenia wielka uroczystosc za 
di obna * 


MOSKTA w j.Polskim 


Odczytano korespondencje "Pravdy" z frontu wegierskiego. 


Odczjtano redekcy.jny artykul z"Izwiestii" na temat czechoslo= 
wącko - sowieckiego ukladu/ w rocznice uklaądu/ 

W artykule mowe jest o "tradycyjnej przyjazni czechoslowacko- 
sowieckiej, ktore nie tylko przyczyni sie do rozgrońienie Niemiec, 
ale po wojnie bedzie tama przeciw zaborczosci germanskiej,"v jej 
perciu ne rschod", 


Odczytano 1 Korespondencje wybitnego pisarze sowieckiego Konstgn= 
tego Simonova z Wlosh.JSimonow podczas swej podrozy z Neapolu 
do Rzymu natknal sie ne polskich zolnierzy. 

radnowt dotyczacy tego spotkanie,podajemy w caloscit 

"w" drodze z Nee pau do Rzymu zetknelem sie z polskimi zolnie= 
rzami i nawiazalem z nimi rozmowe. Gdy zolnierze polscy dowie= 
dzieli sie odemnie, ze jestem sowieckim literatem orąz zwiedzilem 
Bublim i Bialystok zasypali amaie potokiem pytan: 
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c.d.lÓóskty w jsPolskin 
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Fzruszeni byli do lez,gdy im opowiądalem o ich stronąch Todzi 
nych. "szyscy oni os"iadczyli mi gotowose powrotu do Polski,i 
valczenią tam przeciw Niencoms O Polskim Komitecie wyzwolenia 
Narodorego nie mowili inaczej jak = rzad polski*» 
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Polpres donosis V Lublinie odbyl siewielki wiec Związkow Za< 
rodowych. Zebrani wystosowali uroczysta rezolucje, skierowana 
do KRW z zadaniem,by proklamowala PKWN tymczasowym rządem Rzpli= 
tej. 


"Rzeczpospolita" donosi. ~“ Rzeszowie, Saendomierzu,Krosnie i 
Rzeszowie odbyly sie masove wiece, na ktorych zebrani zadali prezu= 
przeksztalcenia PKWN w tynmcząsowy rzad Rzplitej» 
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™ Rzeszowie odbyl sie wiec Str.Ludovego, na ktorym przemawia! » 
pom.in.ob,laslankasZebrani ushweji li rezolucje donagajaca sie 
Po a KRN przeksztaloenia PKN w tymczasowy rzad polski, 


Dzisiejszy "Robotnik" domaga sie w artykule rstepnym prze= 
ksztalcenia PKTN w tymcząsowy rzad polski. 

"Robotnik" omąriejac dzialalnosc PKN pisze pom.ineż 

"omia PKYN rosnie z dnia na dzien, A wraz z sila rosnie jeko 
autorytet tak w Narodzie Pflskim,jek i. X wobec zagranicy!» 


wladze naczelne StrsDemokratycznego powziely jednomyslnie res 
zolucje domagajaca sie przeksztalcenia PN w tymczasowy rzad; 
Rzpliteje 


j.„Nicmieckim 
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Prasa szwaj carska donosi,ze obecnie cien Kremla padl na Greejea 
“Jezeli - pae "Baler Nachrichten" uda sie bolszewikom uda* 
dowie w Grecji, caly basen Morze Srodziemnego znajdzie sie w nie= 

bezpiecozenstwie”. 
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Przewodniczący fak zw.Komitetu Polskiego oswiadczyl dziennika 
rzowi amerykanskiemu, ze bolszewicy tepic beda bez pardonu ludnose 
niemieckae | 


Komunischb belgij soy sowie” od premierà belgijskiego ngtych= 
miastowego zawarcia przymierze z ZSRR i Francja. 


Znany bankier zydowsko-grecki Halevi, ktory przed niedarnym cza= 
sem otrzymal wysokie odznaczenie od b.krola greckiego Jerzego; 
wyasygnowal na rece dówodztwa nlas wieksza sume pieniedzy na po= 
moc dla żydow greckicha 
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